Telefon Tamiri İstanbul 


Kırık ekranlı bir telefondan resim ve yazılara bakmak daima can sıkıcı olabilir. 
Ancak sırf bir parçası hasarlı diye tüm telefonunuzu değiştirmenize gerek 
yoktur. Kadıköy'de bulunan telefon servisi CepMarket 'in bugüne kadar tamir 
edemediği herhangi bir cihaz olmamıştır. 



İster hala iPhone 3GS/G kullanın isterse Samsung Galaxy S20'ye sahip olun, 
CepMarket'te her zaman en yüksek kalitede cep telefonu tamir hizmetleri ve 
makul fiyatlar ile karşılaşabilirsiniz. 

Telefon Tamiri İstanbul Kağıthane 

Cep telefonu tamircisi olarak CepMarket mağazamızı en iyiler arasına 
yerleştiren etkenlerden biri de İstanbul Kağıthane'deki müşterilerine verdiği 
yoğun hizmettir. En az bilinen markaların modellerindeki problemleri dahi 
çözebilecek yetenek ve deneyimde uzmanlara sahibiz. 





Telefon Tamiri Kadıköy 


• Eğer Kadıköy semtinde ikamet ediyorsanız çok şanslısınız. 

• Çünkü konum olarak CepMarket'e oldukça yakınsınız demektir. 

• Telefonunuzu kolayca bize getirebilir ve siz lobimizde beklerken 30 
dakikada tamir edildiğini görebilirsiniz. 

Telefon Tamiri Fiyatları 

Bu noktada telefon tamir fiyatları özellikle ekran değişimi söz konusuysa 100 
liradan 1500 liraya kadar değişebiliyor. O nedenle Kadıköy, CepMarket gibi 
işinin hakkını her zaman en doğru şekilde veren tamir mağazalarıyla çalışmak 
büyük önem taşımaktadır. 

En Yakın Telefon Tamircisi 

• Eğer Kadıköy semtine ulaşımınız varsa o halde kolayca CepMarket 
servisimize uğrayabilirsiniz. 

• Bununla birlikte başka semtlerde hatta şehirlerde olan müşterilerimiz için 
de ücretsiz kargoyla tamir imkanı sunduğumuzu belirtelim. 

Telefon Tamircisi Aranıyor 

Eğer siz de telefon tamircisi arıyorsanız, artık daha fazla aramanıza gerek yok. 
Çünkü CepMarket, İstanbul telefon tamir endüstrisinde en iyi ve en doğru 
hizmeti sunan isimler arasında yer almaktadır. 

İşçilik ve Parça Garantisi 

İstanbul Kadıköy telefon tamir servisi CepMarket'te işçilik ve parça garantili 
telefon tamirleri yapıyoruz. Tüm tamirlerimiz uzman teknisyenlerimiz tarafından 
gerçekleştirilmektedir ve bu anlamda A kalite ya da stok durumuna göre 
orijinal parçalar kullanılmaktadır. Cihazınızı tamir ettikten sonra detaylıca 
testlerini yürütüyoruz. Sizler de telefonunuzu teslim aldığınızda mağazamızda 
test etmeye başlayabilirsiniz. 



Kasım 2020 - Samsung Ekran, Ön Cam ve 
Batarya Ücreti 


Model 

Yapılan İşlem 

Değişim Fiyatı 

iPhone 6S 

Ön Cam Değişimi 

190 TL 

Samsung S8 Plus 

Ön Cam Değişimi 

500 TL 

İPhone 8 LCD 

Ekran Değişimi 

1500 TL 

Samsung S6 Edge 

LCD Ekran Değişimi 

600 TL 

Samsung S8 Arka 

Kamera Camı 

149 TL 

İPhone X Arka 

Cam Değişimi 

399 TL 

İPhone 7 

Batarya Değişimi 

179 TL 

Asus Zenfone 6 

Batarya Değişimi 

150 TL 

LG G4 

Kasa Değişimi 

Sorunuz 

Nokia 9 

Kasa Değişimi 

Sorunuz 


https://cepmarket.com.tr/telefon-tamiri-istanbul/ 




